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RECTIFICATIF AU BULLETIN N° 27 d 'OCTOBRE 

Une erreur s’est glissée dans notre Bulletin n° 27 d’octobre. Nous nous excusons 
auprès de nos abonnés. 

En page 4 du bulletin n° 27, à la rubrique : 

ARBRES FRUITIERS 

MALADIE BACTERIENNE DU POIRIER 
Il y a lieu de lire : 

" il est conseillé d’effectuer un traitement après la cueillette en utilisant un produit 
cuprique ", 

au lieu de : 

" en utilisant un poudrage cuprique 
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